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‘L’ System Slow Zone Map 
December 31, 2016 


Notes 


Overall system slow zones in December 2016 were 9.8% for the month, a slight decrease from the previous month. The bulk of zones along 
the O’Hare branch of the Blue Line were removed following the completion of Your New Blue station and platform renewal work. A sizeable 
amount of slow zones were also lifted as crews make progress on track renewal, third rail replacement and tunnel cleaning in the Red Line’s 
State Street Subway. Track renewal work continues across the system resulting in the removal of slow zones from portions of the Brown and 
Green lines; while new slow zones were added to portions of the north Red Line and the Lake and Ashland/63rd branches of the Green Line. 
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GRAPHICAL REPRESENTATION 


| | Sedgwick 


RAVENSWOOD—LOOP 


MWV®‘ 


1180 £1500" 


Halsted| 


DETAIL C 


Clark /Division 


DEARBORN 25 mph | 
SUBWAY Chicago | ee | 35 mph. mph | [*.*.75> 
P= 
[Yo ; SE | 25 mph | (777 
ran SM 
n 35 mph : 
SS_1010° 15 mph | | 
25 mph | (22> 
| | Randolph 15 mph | mph [ | 
| Madison | 25 mph. mph | ZZ | 
1927" 35 mph 
Adams 
Jeo 
55 
Os 
z S 25 mph GA, 5,709 19,931 
2O 
ed § 2/35 mph 2,200 
| Harrison 2 


DETAIL B 


TOTAL SLOW ZONE TRACK 


ain [mi ps lt Pao] KS Fa 
Rail Line 15 mph|25 mph|35 mph|Slow Zone | Trk.—Ft. | Slow 
[congress ———~S~*dtCS 0] 10,665] 10,359] 26,503] e560] 262] 0 11,944 | 
[OHare/togan Square | 2.636| 0] 3,105] 11,264] 14.261] 3.7] 6553 | 0” 
PDearbom Subwoy | 1,600| 2,005] 1,548 5,252| a5677| 11.5| 0 | 0 | 
PNorth Main Line | 5.646| 6,72] 6.167] 18.565, e407] 219] 0 | 2105 | 
2951] 0] 3.963, 45,517| 7 | 4656 | 0 | 
1496] 233] 3,306, 107.195] 3.1[ 0 | 2235 
2 TT 
[941708] 0 0 | 0 
Piise2|s6r95[a12| 0 | 0 | 


Evanston Express 5,844 
3,942 
Ravenswood/Ravenswood—Loo 1,544 


Midway/Grand Junction | OF 
7500 


South Loop/South Main Line 1,261 


[Douglas Paulina Connector | of of 0] 0] 75012] _o| o| 01 
foms | 38460| #069] 41557] 175,186]7,176.459] 9.8 | 15,086 [14,209 | 
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